Z głębokim bólem zawiadamiamy, że dnia 21 sierpnia 1987 roku zginął tragicznie w wieku 34 lat 


Mgr inż. Władysław 


k-Ferencowicz 


NAJDROŻSZY MĄŻ, SYN I BRAT 


Wyprowadzenie zwłok z Domu Pogrzebowego na cmentarzu w Prądniku Czerwonym w Krakowie 


nastąpi w Środę dnia 26 sierpnia 1987 roku o godzinie 13.30, o czym zawiadamia: 


ŻONA, RODZICE, BRAT, TESCIOWA I RODZINA. 


